ALEKSANDER KUBALA 


czeladnik szewski, 


przeżywszy lat 29, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 


zmarł dnia 20 Sierpnia 1889 r. 


W smutku pozostała matka z rodziną i szwagier, zapraszają Krewnych, 

Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok we 

Środę d. 21 b. m o godz. 4 po południu, z domu ¡pod |, 15 w Rynku 
głównym, wprost na miejsce wiecznego spoczynku, 


km OGŁOSZEŃ, 
bis G. 


W drukarni A. Koaiuńskiego w Irak AA 


